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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി8 -16302/ 2013 / ജി. എം . സി. റ്റി . 


2014 ജൂൺ 3 . 


2013 - 1 


-- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ (ബുക്ക് ബാങ്ക് സ്കീം 
2013 -14) താഴെ പറയുന്ന ലൈബറി ബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവ. 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ --01/ 2014. 


ഇനവിവരം- ലൈബറി ബുക്കുകൾ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 630. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 10 - 7 - 2014 , 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 11- 7- 2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 11-7 - 2014 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
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മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 6 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8/16302 /2013/GMCT. 


3rd June 2014 


Sealed competitive tenders in the prescribed performa are invited for the purchase of the following items required 
for the Professor in charge, Central Library, Government Medical College, Thiruvananthapuram (Book Bank Scheme 2013 
14 ). Tender should be superscribed as Tender Number and addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 


Tender No. - 01/2014 . 


Details of items— Library Books . 


Cost of tender form (inclusive of VAT ) : 

Original — \ 630. 
Duplicate — \ 315 . 


Last date and time of sale of tender form — 10 -7 -2014 , 3. 30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form — 11 -7 -2014 , 2.30 p. m . 


Opening date and time of tender — 11 -7 -2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( ` 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Government Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or before 22 -6 - 2014 . No other forms of remittance will be accepted . 

List of Books for Book Bank Scheme 2013 - 14 


Title 


Author 


Publisher 


Edition 


No . of 
Copies 

(0 


( 3 ) 


(5) 


Department of Anatomy 


1 


G . J. Romanea 


Oxford University Press 


Latest 


A . K . Datta 


Current Book 
International 


3 


Jaypee 


Jaypee 
Saunders 


5 
6 
7 


Cunningham s Manual of Practical 
Anatomy — 3 Volumes. 
Essentials of Human Anatomy — 
3 Volumes 
Text Book of Anatomy 
Human Embriology 
Developing Human 
Human Neuro Anatomy 
Human Neuro Anatomy 
Text Book of Human Histology 
Text Book of Human Histology 
Text Book of Human Histology 
Text Book of Osteology 
Text Book of General Anatomy 


Jaypee 


Inder Bir Singh 
Inder Bir Singh 
Moore K . L . 
Inder Bir Singh 
Vishram Singh 
Inder Bir Singh 
Gunasekharan 
Hamilton Bailey 
Inder Bir Singh 
G . P. Pal 


amamaaaaaaaa 


Elsevier 


8 


9 
10 
11 
12 
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13 


Dr. Neeta Kulkarni 


Dr. Vishram Singh 


Elsevier 


16 
17 
18 
19 
20 


Clinically oriented problem 
based Anatomy 
Gross Anatomy Text Books 
(3 Volume) 
Grants Method Anatomy 
Basics of Medical Genetics 
Human Genetics 
Clinically oriented Anatomy 
Clinical Anatomy by Regions 
Clinical Neuro Anatomy 


J. V. Basmijan 
G P . Pal 
S . D . Gangane 
Keithe L Moore 


Co . Calcutta 


..... 


Richald Snell 


Richald Snell 


Department of Applied Nutrition 


21 


Latest 


Nutrition and Child Development 
Mother & Child Care : 
A Practical 


K . E . Elizebeth 
Ghosh 


Jaypee 
Jaypee 


22 


. 


Department of Bio - Chemistry 


Latest 


2 
24 
25 


Sreekumari 
Harper 
Dinesh Puri 
Thomas M . Devlin 


Jaypee 
Mc Graw Hill 
Elsevier 


27 


Students 
Harper s review of Biochemistry 
Medical Biochemistry 
Biochemistry with Clinical 
Correlations 
Biochemistry 
Text Book of Medical Biochemistry 
Text Book of Biochemistry 
Biochemistry 
Text Book of Medical Biochemistry 


Strayer 


Latest 


Ahuja 
Jaypee 


...... 


28 


Chatterjee 
Sathyanarayana 
Deba Jyothi Das 


Accademic 


30 
31 


Bhagavan 


Department of Cardiology 


32 


Fundamentals of ECG 


Vipin Gupta 


Latest 


Arya Publishing 
Elsevier 


33 


Essentials Interventional Cardiology 


Norell 


. 


Department of Community Medicine 


Banaridas Bhanot 


Latest 


34 
35 


Medicine 
Introduction to health Statics 


Livingston 


Swaroop 
J. M . Last 


36 


Public Health and Preventive 
Medicine 


37 


Bhaskara Rao 


Text Book of Preventive and Social 
Medicine 


....... 


Jaypee 


38 
39 
40 


Epidemology for under graduate 
National Health Programme 
Bio Statistics 


Marine Rajan Joseph 
D . K . Tanaja 
A . Indrayan 
Gupta & Ghai 


Text Book on Preventive and Social 
Medicine 
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42 


Introduction to Bio Statistics 
Community Medicine with Recent 
advances 
Mansons Tropical Disease 


Sathya Swaroop 
A . H . Suryakantha 


44 


Wilcock s and Manson 


Department of Dermatology and Venerology 


Stephen E . Wolverton 


Saunders 


Latest 


45 
46 


Comprehensive Dermatology 
IAL Text Book of Leprasy 
Sexually Transmitted Infections 


Jaypee 


47 


Bhushan Kumar 


Elsevier 


Department of Otorhinolaryngology 


48 


Loganturner 


Saunders 


Latest 


49 


Dhingara 


Elsevier 


50 


Logan Turner s Text Book of 
Otorhinolaryngology 
Diseases of ENT 
Bailey s Otolaringology, 
Head and Neck Surgery 
Diseases of ENT 
Clinical method of ENT 


Bailey 


Lippincott Williams 
and Wilkins 


51 


B . K . Roy Chowdary 
B . S . Thuli 


Bijoya Publications 
Paras Publication 


Edward Arnold 


Latest 


Scot Brown s Otorhinolaryngology , 
Head 
ENT Simplified 


54 


Batchi Hathiram 


Bhalani Publishers 


Department of Forensic Medicine 


55 


Practical Forensic Medicine 


B . Umadethan 


CBS Publishers 


Latest 


P. V . Guharaj 


University Press 


Krishan Vij 


Elsevier 


K . S . Narayana Reddy 


Om Sai Graphics 


Nagesh Kumar G . Rao 


Jaypee Brothers 


Forensic Medicine 
Text Book of Forensic Medicine 
and Toxicology 
Essentials of Forensic Medicine 
and Toxicology 
Text Book Forensic Medicine 
and Toxicology 
J. B . Mukherjee s Forensic 
Medicine and Toxicology 
Text Book of Forensic Medicine 
Parikhs Text Book on Medical 
Jurisprudence, Forensic Medicine 
and Toxicology 


R . N . Kamakar 


Accademic Publishers 


61 


P. C . Dikshlt 


Latest 


Pee Pee 
CBS Publishers 


Department of Medicine 


Churchill Livingstone 


Latest 


63 
64 
65 
66 


Principle and Practice of Medicine 
Davidson ’s Clinical Cases 
Text Book of Medicine 
Clinical Medicine 


Davidson 
Mark W . Strachan & 
Kumar and Clark 
Dr. K . V. Krishna Das 


Saunders 


Jaypee 
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67 


Graham Douglas 


Churchill Livingstone 


Macleods Clinical Examination 
Hutchison s Text Book of 
clinical methods 


Swash 


Saunders 


Anthony S . Fauci 


Mc Graw Hill 


Harrison s Principles of internal 
Medicine 


Text Book of Medicine 


Cecil & Loeb 


Lawrence 


Mc Graw Hill 


Current Medical Diagnosis and 
Treatment 
Text Book of Medicine 


72 


K . V . Krishna Das 


Jaypee 


Department of Microbiology 


Orient Longman 


Latest 


Anatha Narayanan 
Chakraborthy 
Greenwood 


Churchill Livingstone 


D . C . Shanson 


Butter Worth 


Roitt 


Latest 


73 Text Book of Microbiology 

Text Book of Parasitology 

Medical Microbiology 
76 Microbiology in Clinical Practice 
TL Text Book of Immunology 
78 A Guide to Microbial Infections, 

Pathogenesis, Immunology , 
Laboratory Diagnosis 

and control 
79 Diagnosis Microbiology 
80 Microbiology 


Greenwood 


Koneman 


Andrew A Transer 


Elsevier 


81 Medical Microbiology 


Jawetz 


Department of Obstetrics & Gynaecology 


Mudaliar and Menos Clinical 
Obstetrics 


Mudaliar and Menos Longman 


Latest 


D C Dutta 


D C Dutta 


Text Book of Obstetrics 
84 Text Book of Gynaecology 
85 Shaws Text Book of Gynaecology 
86 Text Book of Obstetrics 
87 Text Book of Gynaecology 


Robert Shaw 


Elsevier 


Sheila Balakrishnan 


Jaypee 


Sheila Balakrishnan 


Jaypee 


Department of Ophthalmology 


Khurana 
Kanski 


Butter Worth 


Latest 


88 
89 
90 
91 


Text Book of Ophthalmology 
Clinical Opthalmology 
Parson s disease of the Eye 
Basic Ophthalmology 


Sihota Taridon 


Elsevier 


Renu Jogi 


Jaypee 


Department of Orthopaedics 


Butter Worth 


Latest 


92 
93 


System of Orthopaedics 
Fracture and joint injuries 


Graham Apley 
Watson Jones 


Churchill Livingstone 


21st Jan . 2014 ] 


KERALA GAZETTE 


[Part III] 


94 


Orthopaedics 


Samual F Turk 


Lippincott Williams & 
Wilkins 
Churchill Livingstone 
Churchill Livingstone 


Adam s 


Adam s 


95 
96 
97 
98 
99 


Outline of Fractures 
Outline of Orthopaedics 
The Clinical Surgery 
Text Book of Orthopaedics 
Operative Techniques 


Das 


John Ebnezar 


Jaypee 


Crawford Adam s 


Department of Pathology 


Robbins & Cortan 


Elsevier 


Latest 


Harsh Mohan 


Jaypee 
Churchill Livingstone 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 


Pathologic basis of disease 
Text Book of Pathology 
General and Sytematic Pathology 
Text and Practical Haematology MBBS 
Practical Pathology 
Essentials of Surgical Pathology 
Lymphnode Biopsy 


Underwood 
Tejinder Sing 
Uma Chaturvedi 


Latest 


Arya Publishing 


Das Gupta 


NCBA 


Harry Loachin 


NNNNN 
= 
* 
* 
* 


Department of Paediatrics 


K . E . Elizebeth 


Jaypee 


Latest 


CBS Publishers 


107 
108 
109 
110 
111 


Paedic Knots 
Text Book of Paediatrics 
Clinical Examination in Paediatrics 
ClinicalMethod in Paediatrics 
Clinical Evaluation of new -born , 
infants and Children 
Care of New born 
Avery s Diseases of new born 
Paediatric Nephrology 


O. P. Ghai 
Meharban Singh 
Piyush Gupta 
Sushama Bai 


Meharban Singh 


112 
113 
114 


Avery 


Elsevier 


Ellis D . Aoner 


115 
116 
117 


Esssentials of Medical Pharmacology 
Medical Pharmacology 
Principles of Pharmacology 


Department of Pharmacology 

K . D . Tripathi 
Padmaja Udayakumar 
H . L . Sharma, 

Paras publication 
K . K . Sharma 
R . S . Satoskar, 

Popular Prakasham 
S . D . Bhandarkar 
H . P. Rang & Dale Elsevier 


118 


Pharmacology & 
Pharmacotherapeautics 
Pharmacology 


119 


Department of Physical Medicine & Rehabilitation 


120 


Text Book of Rehabilitation Medicine 


Howard 


Latest 


121 


Machnab ’s Backache 


Wong & Transfeldt 


Mellen 


122 
123 


Sports Medicine Secrets 
Geriatric Medicine 


Schrier 


Saunders 
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Latest 


124 
125 
126 


Text Book of Medical Physiology 
Review of Medical Physiology 
Understanding Medical Physiology 
Best and Taylor s Physiologic 
basis of Medical practice 
Text Book of Human Physiology 


Department of Physiology 
Arthur C . Guyton Saunders 
W . F. Ganong 

Jaypee Publishers 
R . I. Bijalani 

Jaypee Publishers 
J. B . West 

William and Wilkins 


127 


128 


S . Chand and Company 


pany 


, 


Madhavan Kutty, 
Sarada Subramaniam 
N . Geetha 
A . K . Jain 


129 
130 


Paras Publication 
Acichal Publishing Com . Latest 


Text Book of Medical Physiology 
Text Book of Physiology 
(Vol . 2) 
Essentials of Medical Physiology 
Text Book of Physiology 
Physiology 
Human Physiology 


Jaypee 


131 
132 
133 
134 


Shembulingam 
G K . Pal 


Robert M . Berne 


Mosby 
Medical Allied 


Chatterjee 


Department of Psychiatry 


Latest 


w 


135 
136 
137 


A Short Text Book of Psychiatry 
Introduction to Psychology 
Hand Book of Psychiatry in 
Palliative Medicine 
Kaplan Synapsis of Psychiatry 


Niraj Ahuja 

Jaypee 
Morgan , King 

Mc Graw Hill 
Harvey Max Chochinov Oxford University Press 


- 


- 


138 


Sadock , Kaplan 


LWW 


- 


Department of Radio Diagnosis 


Latest 


N 


139 
140 


Walter & Miller 
David Sutton 


Chrchill Livingstone 


Text Book of Radio Therapy 
Radiology and Imaging for Medical 
Students 
Flecher s Text Book of Radio Therapy 


w 


141 


| Flecher 


- 


Department of Surgery 


Bailey & Love 


Elsevier 


Latest 


Das 


Das 


Hamilton Bailey 


142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 


Short Practic of Surgery 
Clinical Methods in Surgery 
Operative Surgery 
Physical Signs in Clinical Surgery 
Pye ’s Surgical Handicraft 
Sabiston Text Book of Surgery 
Text Book of Surgery 
Essentials of Surgery 


Oxford University Press 
K . M . Varghese Co . 


NNNNNNww 


Pye 


Sabiston 


Elsevier 


Cusheri 


Azad 


Department of Transfusion Medicine 


Latest 


150 
151 
152 


Haematology 
Text and Practical Heamatology 
Wintrobe s Haematology 


Decruchy 
Tejindersingh 


Grecer 


Blackwell 
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153 


Humana Press 


Platelet Function : Accessment, 
Diagnosis and Treatment 


Martin Quinn , 
Desmond 


Books for P . G . Students 


154 Grays Anatomy 


Richald L . Darke 


Chrchil Livingston 


Latest 


155 


Langman s medical Embriology 


T. W . Sadler 


Lippincott Williams 
& Wilkins 


156 


Histology Atlas 


De Fiore 


Latest 


157 


Clinical Embriology 


Richard Snell 


Latest 


158 


Encyclopedia of Biochemistry 


Bethany J. Mathews 


Anmol 


159 Lippincott s Illustrated Review of Lippincott 

Biochemistry 
160 Principles of Bio -chemistry 

Lihninger 
161 Bio -chemistry - A case oriented Approach Montgomery 
162 Modis Text Book of Medical 

Mathiharan 
jurisprudence 
163 William ’s Text Book of Entocrinology 


Butter Worth 


164 


Snell s Neuroanatomy 


Snell 


Churchill Livingstone 


165 
166 
167 
168 


Mc Graw Hill 


Cardiac Anatomy 

Andersen 
Basic and clinical Pharmacology Katzung 
Pharmacological basic of Therapeautics Lawrence 
Text Book of Parasitology, Protozoology Chatterjee 

and Helmingthology 
A Treatise on Hygience and public Ghosh 

health 
Preventive Medicine and Public Health Maxcy 

Appleton Century Crofts . 
Theory and practice of Public Health . Hobson 


169 


B . N . Scientific 
Publishing 


170 


171 


Oxford University 
Press 
C . B . S . Publishers 


172 


Hazarika. P 


Text Book of Ear, Nose , throat , 
Head & Neck diseases . 
Campbell s Operative orthopaedics 
Text Book of Oncology 
Social and preventive Medicine. 
Willim ’s Obstetrics 
Essentials of Gynaecology 


173 
174 
175 
176 
177 


Davitta 


Park 


Banaradidas 
M . C . Graw Hill 
Lippincott Williams & 
Wilkins 


Lekshmi K . Sheshadri 


Robert W . Schrier 


Lippincott 
Saunders 


Moskowitz 


178 Manual of nephrology 
179 Osteoarthrities diagnosis and 

Medical Surgical Management 
180 Reading EEG ’s: A practical approach 


Greenfield Geyer & 
Carney 


Lippincott Williams & 
Wilkins 


21st JAN. 2014] 


KERALA GAZETTE 


[Part III] 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and free delivery at the 

department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed. Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in " 100 Kerala non Judicial Stamp Paper together 

with required sum of Earnest Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal , Government Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without samples 

will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers and witness where ever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirms to the requirements in 

the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representative who may present 

- at that time. 
18. More details can be had from this office on working hours. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ സി8 - 18737 /2013 / ജി . എം . സി. റ്റി. 

2014 ജൂൺ 3 . 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രിന്റ് ജേർണൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 224/ 2013. 
ഇനവിവരം -- പ്രിന്റ് ജേർണൽ സ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 050. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 10 -7- 2014 , 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 11-7- 2014 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 7- 2014, 3 മണി. 
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ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 

ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 6 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. 08 /18737 /2013 /GMCT. 


3rd June 2014 


Sealed competitive tenders in the prescribed performa are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor in -charge , Central Library , Government Medical College at Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed as Tender Number and addressed to the Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 224 /2013. 
Details of items— Print Journals. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT ): 

Original — \ 1,050. 
Duplicate — ^ 525 . 


Last date and time of sale of tender form — 10 -7 - 2014 , 3 .30 p. m . 


Last date and time of receipt of tender form — 11- 7 - 2014 , 2. 30 p . m . 


Opening date and time of tender - 11- 7 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( ` 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 22-6 -2014 . No other forms of remittance will be accepted . 


List of Journals for the year 2013 - 14 


Sl. No. 


Publisher 


Periodicity 


Dept. 


Title 
(2) 


(3) 


(5) 


1 


Anesthesiology 


Lippincott 


Monthly 


Anesthesia 


Anatomical Records 


Monthly 


Anatomy 


Wister institute of Anatomy 
& Biology 
Springer 


3 


Biochemistry 


Monthly 


Elsevier 
American Medical Assocation 
Cambridge University 
Press 
Lippincott William 


Cardio Thoracic Surgery 
Dermatology 
ENT 


Indian JI of Clinical 

Bio - Chemistry 
Annals of Thoracic Surgery 
Archives of Dermatology 
Journal of Laryngology 
and Otology 
American Journal of forensic 
Medicine and Pathology 
American Journal of 
Gastroentrology 
Annals of Surgery 
BMJ 


Monthly 


Annual 


Forensic Medicine 


Nature 


Monthly 


Gastro (Medical) 


Lippincott 
BMJ 


Monthly 
Weekly 
Weekly 


Gastro (Surgical ) 
Medicine 


NEJM 


Massachusetts Medical 
Society 
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12 
13 


Medicine 
Microbiology 


14 
15 
16 
17 
18 


Nephrology 
Neurology 
Orthopaedics 
Ob & G 
Pediatrics Neurology 
Pathology 
Pharmacology 
PMR 


20 
21 


22 


Annals of Internal Medicine American College of Physicians Fortnightly 
Journal of Medical Microbiology SGM (Society for general Monthly 

Microbiology ) 
Seminars in Dialysis 

Wiley online 
Seminars in Neurology 

Theime 

Five times 
Journal of Peadiatric Orthodics Lippincott 
Current openion in Ob & G Wiley /Black well 

Monthly 
JNNP BMJ 

Monthly 
Histo pathology 

Wiley/Black well 

Monthly 
Indian journal of pharmacology Medknow 

Quarterly 
Indian JI of PMR 

IJMR 

Half Yearly 
American Journal of 

American Physiological Monthly 
Applied Physiology 

Society 
Acta Radiologica Informa health care 

Bi-monthly 
British journal of surgery Panther 

Monthly 
Indian journal of Springer 

Quarterly 
Haematology & Blood 
Indian journal of Nuclear Society of Nuclear 

Quarterly 
Medicine 

Medicine India 
Gold JI of Urology 

Society of international 

de urology 
Neuro surgery 

Lippincott 
Clinical neuro surgery 
American Journal of American Society for 

Monthly 
Nutrition 

Nutrition 


Physiology 


24 
25 


Radiodiagnosis 
Surgery 
Blood Bank 


Nuclear Medicine 


27 


Urology 


29 


Neuro Surgery 
Neuro Surgery 
Nutrition 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , otherwise tender will be rejected without any notice and free delivery at 

the department concerned . 


3 . Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in ` 100 Kerala non judicial Stamp Paper together 

with required sum of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
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12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples should be submitted along with the tender . Tenders without 

samples will not be considered for selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers and witness wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the requirements 

in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or their authorized representatives who may present 

at that time. 


18 . More details can be had from this office on working hours . 


Govt . Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. HDS- 135/ 2014/ MCHV. 


29th May 2014. 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി. എസ്./ 135/2014 / MCHV. 2014 മേയ് 29. 

ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീൻ 
വിത്ത്ഓൺലൈൻ എച്ച്. ഡി.എഫ്. + പോർട്ടബിൾ ആർ. ഒ. 
പ്ലാന്റ് സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് സീൽവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 15 ,00,000. 


ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ എച്ച്. ഡി. 
എസ്./ 135 / 2014/ എം . സി .എച്ച്. വി . എന്ന് രേഖ പ്പെടു ത്തി , 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി, വണ്ടാനം, 
ആല പ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 15 - 7 - 2014 പകൽ 
11 മണിക്ക് മുമ്പായി ആഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 16-7-2014 പകൽ 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
- 3,000 - വിൽപ്പന നികു തി യും , ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
- 1,500 - വിൽപ്പന നികു തിയും അടച്ച് 14 - 7 - 2014 
3 മണിക്കു മുമ്പായി ആഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ കരാർ എഴുതി 
തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the supply of One Hemodialysis Machine with 
Oneline HDF + Portable RO for the Dialysis unit in Govt. 
T. D . Medical College Hospital, Vandanam , Alappuzha . 

Tender No . HDS - 135 /2014 /MCHV and due date 
should be superscribed on the envelope at each tender. 
Tender should be addressed to the Superintendent, 
Government T. D . Medical College Hospital, Vandanam , 
Alappuzha. Last date of receipt of tender is 15 - 7 - 2014 at 
11 a. m . Late tenders will not be accepted at any cost. 
The tender will opened on 16 - 7 - 2014 at 3 p . m . in the 
presence of tenderers or their authorized representatives 
who may be present at the time. Intending tenderers may 
obtain the tender form from the Office of the 
Superintendent, Medical College Hospital, Alappuzha on 
or before 14 -7 - 2014 at 3 p. m . 

Estimated Cost - 15,00 , 000 . 
Price of tender form : 

Original - 3,000 + VAT. 

Duplicate = 1,500 + VAT. 
The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and E . M. D . 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Detailed specification and 
any further information related to the tender can be 
obtained from this office during office hours . 


എല്ലാ ദർഘാസു കൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധ ക മാ ണ് . വിശ ദ മായ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
(ഉപകരണത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും) 
ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപ്രതി അധികാരികളിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. 


(Sd.) 
Superintendent. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

Intending tenderers may obtain the tender form from 

the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
| [ നമ്പർ 2/2014 ) 

4 p . m . on a cash remittance of 1,575 which is the price 
നമ്പർ സി2 / 4870/ 2014 / ജി. റ്റി . ഡി. എം. സി. എ . 2014 മേയ് 24. 

fixed for a form and which is not refundable under any 

circumstances. The tender forms are not transferable . 
ആലപ്പുഴ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മെഡിക്കൽ 

Sale of tender forms will be closed at 14 -7 - 2014 , 1 p . m . 
ബുക്കു കൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
അടങ്കൽ തുക - 10,00 ,000 . 

V . P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

790 per copy. Tender should be accompanied by an 

agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
- ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 

EMD 1 % of total cost of the items tendered . Tender 
നമ്പർ, ഇന വി വരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 

without EMD will be rejected . 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

( Sd .) 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

Govt . T. D . Medical College , Vice Principal 
Alappuzha. 

(holding the Charge of Principal.) 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
15 - 7 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് 
ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്നതായി രി ക്കും . വൈകികിട്ടുന്ന 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന തീയ തി യിലും സമ യ ത്തും 

[ നമ്പർ 01 / 14 - 15 / ഗവ. ന . കൊ . ആ .. 
തുറക്കുന്ന താ ണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കു ന്ന വരോ അവർ 

നമ്പർ സി1 /766 / 2014/ ന . കോ . ആ . 

2014 ജൂൺ 2. 
നിയോ ഗി ക്കുന്ന പതി നി ധിയോ ഈ അ വ സ ര ത്തിൽ 
സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. 

- ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ 

സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഇൻസിനറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 മണി മുതൽ 

ഘടിപ്പിക്കു ന്ന തിനും തയ്യാറു ള്ള വരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച് 
3 മണിവരെ 1, 575 കോളേജ് ആഫീസിൽ ഒടുക്കി 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . പകർപ്പ് ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ - 79 0 

അടങ്കൽ തുക - 1, 25,000. 
അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വില്പന 14 -7 - 2014, 
1 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വില 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ “01/ 14 - 15 / ഗവ: ന . കോ . ആ . 
തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . സാങ്കേതിക വിശ ദാം ശ ങ്ങൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 8 -7- 2014 വൈകിട്ട് 

മ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് 3 മണിക്കു മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു ശത മാനം വരുന്ന 8 - 7 - 2014 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420 - പകർപ്പിന് 210 -ം ആകുന്നു . 
ഡാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി - വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 7 -7 - 2014 വൈകിട്ട് 4 മണി. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യവും സമ്മതപത്രവും ഉള്ളടക്കം തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന്മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

അവസാന തീയതി 30 - 6- 2014 . തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 

- 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാ ണ് . 
- [ No. 2/2014] 

വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
No. C2 /4870/2014/ GTDMCA. 24th May 2014. 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
Sealed tenders are invited for the the supply of 

- പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 
Medical Books to Government T . D . Medical College , 

- [ No. 01 / 14-15/ GCNA.] 
Alappuzha . 

No. Cl/766/14/ GCNA . 

2nd June 2014. 
Approximate Cost - 10,00,000 . 

Sealed tenders are invited for the purchase and 
EMD - 1 %. 

Installation of “ Sanitary Napkin Incinerator” for Govt. 
The envelopes containing the tender should bear the College of Nursing, Alappuzha . The tender should be 
superscription “ Tender No. & due date ” and should be superscribed " Tender No . 01 / 14- 15 / GCNA for the Supply 
addressed to The Principal, Govt. T . D . Medical College, and Installation of “ Sanitary Napkin Incinerator” and 
Alappuzha . 

addressed to the Principal, Govt. College of Nursing, 
Last date for receipt of tender will be 15 -7 -2014 at 

Alappuzha . The last date fixed for the receipt of tender is at 
1 p . m . Late tender will not be accepted . The tender will 

3 p . m . on 8 - 7 - 2014 and opening is at 4 p . m . on 
be opened at 3 p . m . on 15 - 7 - 2014 in the presence of 

8 -7 - 2014 . Sale of tenders will be closed on 7 -7 - 2014 at 
such of the tenderers or their authorized representatives - 4 p . m . The cost of tender is 420 and duplicate copy is 
who are present at that time. 

210 . The tender form is not transferable. Money Order 


21st JAN . 2014] 


KERALA GAZETTE 


[Part III ] 


- 


5 


5/ 14 - സി / 2005/ 14/ ഡി. സി. കെ . 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് വ്യൂവിംഗ് 
സീൻ 


will be accepted towards the cost of tender form till 
30 - 6- 2014. " 50 should be sent additionally if needed by 
post. More details can be had from the office of the 
undersigned on all working days . 

Approximate Cost - 1,25,00 . 

EMD - 1 %. 
Govt. Nursing College , 
Vandanam Medical College Complex , 

( Sd.) 
Alappuzha. 

Principal. 


6 


6 /14 - സി / 2006/ 14 / ഡി. സി . കെ . 

സൈനസ്സ് എൻഡോസ്കോപ്പ് വിത്ത് 
ആക്സസ്സറീസ് 


- 7 


7/14 - - സി / 2007 /14 / ഡി. സി. കെ . 
സെറാമിക് ഫർണസ് 


8 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


8 / 14 - സി /2008 / 14 / ഡി. സി. കെ . 

സി . ഡി. എക്വിപ്മെന്റ് നം.1 
1. വെരിയബിൾ ലൈറ്റ് 

ഇന്റൻസിറ്റിക്യൂറിംഗ് സിസ്റ്റം 
2. സർജിക്കൽ എൻഡോ കിറ്റ് 


3. എൻഡോവാക് സിസ്റ്റം 


9 


നമ്പർ സി / 2001/ 2014/ ഡി . സി. കെ . 

2014 ജൂൺ 3. 
- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് 
നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ 
വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 50 തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, 
ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ട ർ 
ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


9 / 14 - സി /2009 / 14 / ഡി. സി. കെ . 
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ മോഡ്യൂൾ 
ആൻഡ് അതർ ആക്സസ്സറീസ് 

ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
( കംപാറ്റിബിൾ വിത്ത്ലാബൊമെഡ്) 
10 /14 - - സി / 2010 / 14/ ഡി. സി . കെ . 
- സി . ഡി. എക്വിപ്മെന്റ് നം . 2 


10 


- 


- 1. അപ്പെക്സ് ലൊക്കേറ്റർ വിത്ത് 

ഹാൻഡ് പീസ് 


- 


- 


2. അപ്പെക്സ് ലൊക്കേറ്റർ 
- 3. പ്രഷർ മോൾഡിംഗ് യൂണിറ്റ് 

ഇംപോർട്ടഡ് 


- 


ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 31, 40,000. 
നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 7 , 8, 
10 - ന് 420, ക്രമ നമ്പർ 2 , 9 - ന് 525, കമനമ്പർ 3 - ന് 
- 1,050 , ക്രമ നമ്പർ 4- ന് 840 , കമനമ്പർ 5 - ന് - 630, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,680. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഫയൽ 
- നമ്പരും പേരും 


എണ്ണം 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


1 


21 - 6 - 2014 . 


1 / 14 - സി / 2001/ 14 / ഡി . സി . കെ . 
ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡെന്റൽ 
ചെയർ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വിത്ത് 
സക്ഷൻ 


ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 7 - 2014, 3 മണി. 


2 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 7- 2014, 3 മണി. 


2 / 14 - സി / 2002/ 14 / ഡി. സി. കെ . 

ഹൈഡ്രോ സോൾഡർ 
3 / 14 - സി /2003 / 14/ ഡി. സി. കെ . 
ഓട്ടോമേറ്റഡ് പെരിയോഡോണ്ടൽ 
- പ്രോബ് സിസ്റ്റം - ഫ്ളോറിഡ പ്രോബ് 
4 / 14 - സി / 2004 / 14 / ഡി . സി . കെ . 
ഡിജിറ്റൽ ഡെന്റൽ എക്സൈസ് മെഷ്യൻ 
വിത്ത് ആർ. വി . ജി . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 5 വരെ 10 - 7- 2014, 11 മണി, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 11- 7- 2014, 
11 മണി. 


4 
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No. C /2001 /2014 /DCK . 

3rd June 2014 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments listed below to Government Dental College , 
Kottayam . 

PAC - 31,40 ,000 . 


10 


9/ 14C /2009 / 14 /DCK — Digital Camera 
Module and other Accessories for operating 
Microscope (Compatible with Labomed ) 
10 /14C /2010 /14 /DCK — CD Equipments No. 2 

(1) Apex Locator with Handpiece 
(2) Apex Locator 
(3) Pressure Moulding Unit Imported 


1 


EMD — ` 1 % . 

The tender should be superscribed Tender No....... 
due on 9 - 7 - 2014 and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
Dental College, Kottayam on 10th and 11th July 2014 
at 11 a . m . in the presence of such of the tenderers 
or their authorized representatives who may be present 
at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i. e., 
10 a . m . to 3 p . m . upto 8 -7 -2014 . Cheques, drafts , stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on an additional 
payment per copy. The tender form is not transferable and 
cost is not refundable . The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges ` 50 . Money Orders will be 
accepted only upto 21-6 -2014 . 


Cost of tender form — * 420 for Sl. Nos. 1 , 7 , 8 , 10 , 
525 for Sl. Nos. 2 , 9 1,050 for Sl. No. 3 , 840 for Si. 
No. 4 , 630 for Sl No . 5 and 1 ,680 for 
Sl. No. 6 . 

Last date of receipt of Money Order — 21 -6 -2014 . 
Last date and time of sale of tender — 8 -7 -2014 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 9 - 7 - 2014 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 10 - 7 - 2014 , 
11 a. m . for Sl. Nos. 1 - 5 and 11- 7 - 2014 , 11 . a . m . for 
others . 


Govt. Dental College, 
Gandhi Nagar P. O ., Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


NAME OF EQUIPMENT 


No. 


File No. Tender Number and 
Name of the Items 

(2 ) 


Quantity 
( Nos. ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
MMID 220 .-4161/ 13 / 1.ml.ml. 

2014 2010 2 . 
കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേജ് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക്മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

GD6e1920m — CO d .01 . 31. owood W1-GO ONMônud , 
ഇംപ്ലാന്റ് കിറ്റ്, ഫിസിയോ ഡിസ്പെൻസർ, ടോർക്ക് കൺട്രോൾ 
ഹാൻ പീസ്മുതലായവ. 

Bôrinį mmid 29m ./4161/13 / WI.Ml.ml. 
2BAG300 cosao MA — 12 ,50,000 . 


1 


2 


MOOLB01JO1% . 


1 


5 


1/14C / 2001/14 /DCK — Electrically Operated 
Dental Chair & Unit with Suction 
2 /14 _ C /2002/ 14/DCK — Hydro Solder 
3/14 - C /2003/14 /DCK - Automated 
Periodontal Probe System -Florida Probe 
4 / 14C /2004/ 14 /DCK — Digital Dental X -Ray 
Machine with RVG 
5 / 14 - C /2005 /14 /DCK – Microscope with 

Viewing Screen 
6 / 14 _ C /2006 /14 /DCK — Sinus Endscope with 
Accessories 
7 /14 - C /2007 / 14 /DCK — Ceramic Furnace 
8 /14 - C /2008/14 /DCK — CD Equipments No.1 
(1) Variable Light Intensity Curing 

System 
(2) Surgical Endo Kit 
( 3) Endovac System 


1 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

60121006 700 + 35 , 1200 + 60, 600 + 30 . 
Wszlconſ — . 368 , 630, 315 . 

001708 191 (290. 63. QoL00) 785 , 1310 , 680. 
തപാൽ മുഖേന ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
NOO10- 2 - 7 - 2014, 3 ooml 100. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOQ10 — 15 -7 - 2014 , 3 aml 2100. 
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ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
NO0010 — 16 - 7 - 2014 , 4 cm 160 . 


BÔMELMŰ Mudom ml001030 meWV0 — 17-7 -2014 , 
11 em . 


21st JAN . 2014 ] 


KERALA GAZETTE 


[Part III ] 


No. S - 4161 / 2013 /DCC. 

2nd June 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Dental Materials 
to the Government Dental College, Kozhikode. 

Tender No . -- S/ 4161 / 13 /DCC. 
Estimate Cost - 12 ,50,000. 
E . M . D . - 1 %. 

Superscription — RVG consists of dental D -ray & 
sensor and accessories, Implant kit with physio dispenser , 
Torque control hand piece . 
Cost of tender form : 
Original - 700 + 35 , 1, 200 + "60 , 

" 600 + 30 . 
Duplicate - 368 , 630, 315. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - കമ നമ്പർ 1 - നും 4 - നും - 525 , 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 630 , കമനമ്പർ 
3 - ന് 735 , ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 1,150, 

ക്രമനമ്പർ 6- ന് 1,785 . 
പകർപ്പ് - കമ നമ്പർ 1 - നും 4 - നും 265 , 

ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 315 , ക്രമ നമ്പർ 
3 - ന് 37 0 , കമ നമ്പർ 5 - ന് 575 , 

ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 890. 
തപാൽ വഴി - കമനമ്പർ 1 - നും 4 - നും - 575, 

കമ നമ്പർ 2 - ന് - 680 , കമനമ്പർ 
3 - ന് 785, കമനമ്പർ 5 - ന് 1,200 , 

ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,835. 
തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന തീയതി- - 3 -7 - 2014. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി- 9- 7- 2014. 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും - 10 - 7 - 2014 , 
11 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 - 7 - 2014, 
11.30 മണി. 


By Post ( M. 0 .) only - 785, 1,310, 680 . 
Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 2 - 7- 2014, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender forms 
15 - 7- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
16- 7- 2014, 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 17 - 7- 2014 , 
11 a. m . 


Govt. Dental College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്.4 / 7212/ 2014 / എം . സി. സി. 

2014 മേയ് 21. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
ലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

ടെണ്ടർ നമ്പരും ഇനവും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും 
നമ്പർ 

ഏകദേശ ചെലവും 
എസ്.4 /7212/ 14/ എം . സി . സി . - ഡയാതെർമി സർജിക്കൽ 

ഓർത്തോപീഡിക്സസ്- 2 ,16 ,675 
2 എ സ് . 4 /7213 | 14 / എം . സി . സി . “ ഡാമേജ് സ് കൂ 

റിമൂവൽ സെറ്റ് - ഓർത്തോപീഡിക്സ് - 3, 00,000 
എസ്.4 /7214 / 14 / എം . സി . സി. - ഡിജിറ്റൽ വിസകോമീറ്റർ 
ഫാർമസി - 3,50, 000 
- എസ്.4/ 7215 /14/ എം . സി. സി. സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ 
പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി - 2,50,000 
എസ്. 1/ 7203 / 14 / എം . സി . സി . - ഇന്റൻസ് പൾസ് ഡ് 

ലൈറ്റ് സിസം വിത്ത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി 

ഡെർമെറ്റോളജി - 5, 40,000 
6 -- എസ്.1/ 7205/14/ എം. സി. സി. - ഐ . സി. യു . ഇൻവേസിവ് 

വെന്റിലേറ്റർ -ഇൻഫക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ്- 8,50,000 


ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- - 31 - 3 - 2015. 
ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യമാ ണ് . 
( ഫോൺ: 0495 2350212). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകിലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
- 3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് -- 2 വർഷം. 
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4 . 


വാർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. DJMAJS Modsmod . 


No . 34 /7212/ 2014 /MCC. 


21st May 2014 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Various equipments to the 
Departments of Orthopaedics , Plastic Surgery and 
Dermatology etc . to the Government Medical College , 
Kozhikode. 


Tender forms and details of tender can be obtained 
from the office of the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with Tender No . and addressed to the 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender would be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of items tendered for. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
remittance of 150 (Rupees Hundred and Fifty only ) 
by Money Order in favour of Principal, Government 
Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, insurance , loading , unloading, erection and 
commission charges and installation should be borne by 
the tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives as scheduled . 


Sl. 


No. 


Tender No. Item , Dept. and Cost 

(Approximate ) 
S4/7212/2014 /MCC — Diathermy Surgical 
Orthopaedics — ` 2 , 16 ,675 
S4/7213/ 2014 /MCC — Damage Screw 
removal set - Orthopaedics — \ 3,00 ,000 
S4/7214 /2014/MCC — Digital Viscometer 
Pharmacy — 3,50 ,000 
S4 / 7215 / 2014/MCC — Surgical Instrument 
Plastic Surgery — 2 ,50 ,000 
S1/ 7203/ 2014 /MCC — Intense Pulsed Light 
system with Radio frequency — Dermatology 

5 ,40 ,000 
S1/7205 /2014 /MCC — ICU Invasive Ventilator 
Infectious Diseases — ` 8,50 ,000 


SPECIAL CONDITIONS 
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1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at this 

own cost, if requested . 
3. Warranty : minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC: minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5 . No advance payment will be made . 


Cost of tender form : 
Original - ` 525 for Sl. Nos. 1 and 4 , 630 for 

Sl. No. 2 , 735 for Sl. No . 3 , 
1 , 150 for Sl. No. 5 , 1 ,785 for 

Sl. No. 6 . 
Duplicate — 265 for Sl. Nos.1 and 4 , ` 315 for 

Sl. No . 2 , \ 370 for Sl. No. 3, ` 575 for 

Sl. No . 5, ` 890 for Sl. No. 6 . 
By post — °575 for Sl. No . 1 and 4 , `680 for Sl. 

No. 2 , ` 785 for Sl. No . 3 , ` 1, 200 

Sl. No. 5 , ` 1,835 Sl. No. 6 . 
Closing date of tender by post - 3 -7 -2014 . 
Closing date of sale of tender form — 9 -7 -2014 . 

Date and time for receipt of tender — 10 -7 - 2014 , 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 10 -7 -2014 , 
11. 30 a . m . 


Office of the Government 
Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Principal 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


MMID 29m2/7287 / 2014 / 290.MIMI. 

2014 GO Ø 21. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോപ്സിക്ക് 
ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റുകളും (പത്തോളജി), കെമിക്കൽസും 
മറ്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്ക 
ളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
OD 33m ). 


Date up to which the rates are to be firm — 31-3 -2015 . 
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നിബന്ധനകൾ 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 

അടങ്കൽ തുകയും 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


എസ്.2/ 7287 / 14/ എം. സി. സി. - മേജർ മൈനർ റിയേജന്റ് 
ബയോപ്സി) പത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് - 4,71,354 
എ സ് . 2 | 7 68 9 | 14 | എം . സി . സി . – കെ മി ക്ക ൽ സ് 
മറ്റ് ( വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക്) - 3,86, 263 
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ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ കമമ്പർ 1- ന് 1,050 , ക്രമമ്പർ 2- ന് 840. 
പകർപ്പ് ക്രമമ്പർ 1- ന് 525, ക്രമമ്പർ 2 - ന് 420. 
തപാൽ വഴി-- കമമ്പർ 1- ന് 1,100 , ക്രമമ്പർ 2- ന് 890. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർ ഷിക അറ്റ കുറ്റപണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


തപാൽ വഴി ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
3- 7 - 2014 , 3.30 മണി. 


- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 7 - 2014 , 3. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും- 10 - 7 - 2014 , 
11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 7 - 2014, 
11.30 മണി. 


No. S2 -7287/2014/ MCC . 

2 1st May 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Reagents for Biopsy (Pathology ) and 
Chemicals for (other) Department as detailed below . 
Tender forms and details can be obtained from the Office 
of the Principal, Govt. Medical College , Kozhikode on 
payment of tender cost. Tender should be superscribed 
with Tender Number and addressed to the Principal, Govt. 
Medical College, Kozhikode . Belated tenders will not be 
accepted. 


ദർഘാസ് നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2015. 


- St. 
No. 


Tender No. and details of the Items 

and Approximate PAC 


| 1 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തിസ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


S2 / 7287/ 2014/ MCC - Purchase of Major & Minor 

Reagent for ( Biopsy ) to 

Pathology Dept. - 4,71,354 
S2 /7689 / 2014 /MCC — Purchase of Chemicals to other 

Departments - 3,86,263 


2 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original - 1,050 for Sl . No.1, 840 for Sl. No . 2. 
Duplicate — \ 525 for Sl. No .1, ` 420 for Sl. No . 2 . 

By Post - ` 1,100 for Sl. No .1, ` 890 for Sl. No. 2 . 
Closing date and time of tender form by post 
3- 7-2014, 3, 30 p. m . 

Closing date and time of sale of tender form 
9 -7- 2014, 3, 30 p , m . 

Due date and time for receipt of tender 
- 10 -7- 2014, 11 a. m . 

Due date and time of opening of tender - 10 - 7- 2014, 
11 . 30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31-3-2015. 


21st Jan . 2014 ] 


KERALA GAZETTE 


[Part III ] 


Each tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ` 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for. Stamp Paper will be supplied to the 
firms outside Kerala on request along with remittance of 
* 150 by Money Order in favour of Principal, Government 
Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the tender 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian Rupees only. All the taxes applicable is to be 
clearly mentioned . Freight, Insurance, loading , unloading , 
erection and commission charges and installation charges 
should be borne by the tenderer. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tender will be opened in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives as scheduled . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection of necessary. 
5 . No advance payment will be made . 


Office of the Government 
Medical College , 
Kozhikode -8 . 


(Sd .) 
For Principal . 


